Florario Silld.uro 


N ombre cientifico; Flos Estuans 


Nimbre común: Jlor ardiente, tizón o carbón 


también se le conoce como 
flor tizón o flor carbón, pues quema al tocarla. Tiempo 
atrás esta especie florecía muy bien en los rincones de las 
cocinas. Pero como estos espacios se llenaron de luz, fue 
desplazada de este hábitat. Eso sí, nunca se debe regar y 
mucho menos encharcar, pues al hacerlo... muere. 
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